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TABLE B2-6   Assay of Uterine Flush Fluids from Seropositive or
Infected Donors

Status of Donor
Flushed

Number of
Positive Flushes

Refer ence(s)

Bovine embryos

BLV seropositive                  4/25

BTV infected                        12/30

BTV-infected semen             0/4

(bred with)

FMDV infected                     15/22

IBRV infected                       9/33

B. abortus infected                9/116

Bouillant et al., 1981
Bowen et al., 1983;

Thomas et al., 1983
Thomas et al., 1985

McVicar et al., 1986;

Mebus and Singh, 1988
Singh et al., 1982b
Stringfellow et al., 1982,

1983, 1988; Voelkel et al.,

1983

Porcine embryos
	
	

FMDV infected
	4/15
	Mebus and Singh, 1988

HCV infected
	6/33
	Singh and Dulac,


	
	unpublished data

SVDV infected
	8/17
	Singh et al., 1987

Caprine embryos
	
	

CAEV seropositive
	0/12
	Wolfe et al., 1987

NOTE: B. abortus = Brucella abortus; BLV = bovine leukosis virus; BTV = bluetongue
virus; CAEV = caprine arthritis and encephalitis virus; FMDV = foot-and-mouth dis-
ease virus; HCV = hog cholera virus; IBRV = infectious bovine rhinotracheitis virus;
SVDV = swine vesicular disease virus.